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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Uit een exploot d,d. 29-07-2016 van kandidaat-gerechtsdeurwaarder S.A. Tool te Rotterdam, blijkt dat 
op verzoek van de besloten vennootschap INTRUM JUSTITIA NEDERLAND B.V., gevestigd te 's-Gra- 
venhage, ten laste van Eudo José Atencio Bermudez (23-01-1973), zonder bekende woon- en/of verblijf¬ 
plaats binnen de Staat der Nederlanden of daarbuiten, werd betekend een exploot van overbetekening 
van het op de in het beslagexploot genoemde datum uit kracht van de daarbij gerelateerde executoriale 
titel op verzoek van executant en ten laste van geëxecuteerde voornoemd opgemaakt proces-verbaal 
van executoriaal derdenbeslag onder de daarin genoemde derde. 


Een afschrift van dit exploot is verkrijgbaar bij: 


Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders 
Adrianalaan 371 
3053JB Rotterdam 
Mapnummer 20132704 

S.A. Tool, werkzaam op het kantoor van M.V. Karansingh (kantoorbenaming: 
Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders) 

Adrianalaan 371 
3053JB Rotterdam 
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